ELECTION RESULTS FOR STATE PRIMARY ARLINGTON, MASSACHUSETTS 09/16/2008 
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Town of Arlington, MA- September Primary Write In Vots 



Town of Arlington, Massachusetts 
730 Massachusetts Ave., Arlington, MA 02476 
Phone: 781-316-3000 

webmaster3town.arlington.ma. us 


September Primary Write In Vots 

WRITE-INS 

OFFICE: REGISTER OF PROBATE 


Paula E. Mattaliano 
28 Cornell Street 
Arlington, MA 02474 

John A. Aliperta 
13 Oxford Road 
Billerica, MA 01862 

Richard Covino 
86 Gerald Avenue 
Brockton, MA 02302 

Sean T. O’Donovan 
30 Warwick Street 
Somerville, MA 02145 

John Warren Lambert 
5 Beverly Road 
Natick, MA 01760 

Thomas B. Concannon, Jr. 
8 Bacon Street 
Newton, MA 

Teresa Walsh 
35 Hutchinson Road 
Arlington, MA 02474 

OFFICE: STATE SENATOR 

Brion Cangiamila 
2 Sylvan Road 
Billerica, MA 01821 


193 Votes (Democratic Ballot) 
12 Votes (Republican Ballot) 


63 Votes (Democratic Ballot) 
3 Votes (Republican Ballot) 


4 Votes (Democratic Ballot) 


95 Votes (Working Family Ballot) 
3 Votes (Republican Ballot) 


8 Votes (Democratic Ballot) 
19 Votes (Republican Ballot) 


104 Votes (Democratic Ballot) 


9 Votes (Democratic Ballot) 


70 Votes (Republican Ballot) 
3 Votes (Democratic Ballot) 


http://www.arlingtonma.gov/public_documents/ArlingtonMA_Clerk/elections/2008/writeins_sept08?tex[Page=1 
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